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摘 要: 本 文 对 开源 Proxmox ve(Proxmox Virtual Environment) 虚拟 化 管理 平台 做 了 简要 介绍 ， 还 益 述 了 如 何 管理 和 使 用 


proxmox 平台 。 最 后 对 平台 的 优 缺点 做 了 简单 总 结 。 
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概述 

Proxmox ve ( Proxmox Virtual Environment ) 是 一 个 虚 
拟 化 集成 应 用 平台 。 它 提供 了 一 个 可 以 运行 OpenVZ 和 
KVM 的 开源 虚拟 化 平台 ， 有 方便 易 用 的 WEB 界面 、 基 
于 Java 的 UL 和 内 接口 ， 用 户 可 以 很 方便 的 登录 VM 进行 
操作 。 另 外 ，Proxmox ve 还 有 简单 易 用 的 模板 功能 ， 基 于 
模板 的 应 用 程序 部 署 ， 可 以 快速 创建 新 的 虚拟 服务 器 并 
投入 使 用 , 极 大 的 降低 了 服务 器 的 安装 和 部 署 成 本 。 
Proxmox ve 是 一 个 基于 Debian Etch (x86_64 ) 版 本 
的 虚拟 环境 ， 因 此 不 能 把 它 安装 到 一 个 x86 的 系统 上 。 
同时 ， 如 果 要 使 用 的 是 KVM， 首 先 操 作 系 统 的 CPU 必 
须 支持 Intel VT 或 AMD-v 的 硬件 虚拟 化 技术 。 还 需要 在 
BIOS 里 面 打开 Intel VT 或 AMD-v 功能 。Proxmox ve 的 安 
装 有 两 种 方式 。 一 种 是 安装 一 个 最 小 化 的 Debian 操作 系 
统 ， 然 后 在 系统 中 添加 Proxmox 的 安装 源 进行 安装 。 另 
一 种 是 下 载 Proxmox 提供 的 ISO 镜像 光盘 。 

Proxmox ve 基本 跟 商业 虚拟 化 平台 环境 类 似 ( 如 华 
三 的 小 规模 云 服 务 平台 、 深 信服 云 桌面 等 ) ,支持 VT 和 
ISCSI。 还 支持 管理 平台 的 集群 创建 。 针对 所 有 对 象 (VM、 
存储 、 节 点 等 ) 基于 角色 的 用 户 和 权限 管理 ; 支持 多 认 
证 源 ( 如 LDAP、Linux PAM 以 及 Proxmox VE 内 置 的 认证 )。 
1.promox ve 安装 和 配置 
1. 1 安装 配置 

从 官方 网 站 下 载 一 个 Proxmox VE 的 ISO 镜像 ， 把 这 
个 镜像 烧 录 成 CD 光盘 ， 如 同安 装 操作 系统 一 样 ， 在 启动 
时 按 ENTER 键 就 可 以 开始 安装 过 程 。 

配置 国家 、 时 区 、 和 键盘 布局 ， 按 照 提 示 设 置 开 
机 密码 ( 这 是 一 个 登陆 底层 Linux 系统 shell 和 Proxmox 
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Web 管理 界面 的 root 密码 ) 。 然 后 进行 网 络 配置 ， 输 入 
主机 名 ,PP 地址 ( 例如 192.168.10.100 ) ， 子 网 掩 码 ( 例 
如 255.255.255.0 ) ， 网 关 (例如 192.168.10.1 ) ， 和 域名 
服务 器 ( 例如 145.253.2.75 ) 。 然 后 开始 自动 化 安装 过 程 ， 
如 图 1 所 示 。 


QEMU ("proxmox" 


Proxmox YE 4.4 (build eb2d6f1e-2) - http://Wwww.proxmox.com/ 


尖 PROXMOX 


Welcome to Proxmox Virtual Environment 


Install Proxmox VE (Debug mode) 
Rescue Boot 


Test memory 


完成 后 ，Proxmox 就 会 被 安 六 到 物理 服务 带 上 ， 安 
装 过 程 将 会 使 用 LVM 格式 自动 分 区 硬盘 - 这 就 是 为 什么 
在 安装 的 过 程 中 没有 出 现 分 区 的 对 话 框 的 原因 。Proxmox 
使 用 LVM 是 因为 它 可 以 允许 为 虚拟 机 创建 snapshot 
packups、 动 态 调整 磁盘 容量 等 。 另 外 ，LVM 的 好 处 是 也 
可 以 方便 的 扩展 存储 池 的 容量 。 

1. 2Proxmox ve 功能 介绍 

安装 完成 以 后 ， 服 务 器 重启 进入 了 一 个 没有 图 
形 界面 的 Debian 操作 系统 ， 这 个 时 候 虚 拟 化 管理 平 
台 已 经 运行 在 这 台 物 理 服 务 器 上。 使 用 与 该 服务 器 
在 一 个 网 段 的 另 一 台 PC 在 浏览 器 中 打开 管理 地 址 : 

( https://192.168.10.111:8006) ， 需 要 以 https 方 式 访 
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问 ， 浏览 絮 会 弹出 如 图 所 示 平 台 登 录 界 面 。 输 入 刚才 


设置 好 登录 名 和 和 密码， 就 可 以 登录 虚拟 化 平台 图 形 管理 
界面 了 。Proxmox 管理 界面 登录 有 两 种 验证 方式 ， 基 于 


Linux 系统 的 登录 验证 和 基于 Proxmox 的 登录 验证 方式 ， 
这 里 选择 Linux 的 登录 验证 方式 。 即 Linux PAM standard 


authentication。 对 于 语言 选项 选择 Chinese， 这 样 操 作 界 
面 就 会 变 成 中 文 。 
如 图 2 和 图 3 所 示 。 显 示 的 是 整个 资源 池 的 运行 状 


态 ， 如 资源 池 容 量 


虚拟 服务 器 数量 等 。 图 4 显 
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、 使 用 情况 、 内 存 使 用 情况 、 在 线 的 


示 的 一 个 虚拟 服务 絮 的 配置 


情况 ， 可 以 调整 虚拟 服务 器 的 配置 参数 。 左 侧 是 这 个 资 
源 的 池 的 树 形 菜单 ， 包 括 系统 资源 池 列 表 (pve ) 、 创 建 


好 的 虚拟 服务 需 列 表 、 虚 拟 朋 


民 务 需 磁盘 列表 (local-lvm ) 、 
proxmox 平台 保留 的 存储 列表 (local ) ， 


可 以 用 来 上 传 镜 


像 或 其 他 资料 。 整 个 UI 界面 


分 为 两 个 大 的 功能 区 ， 左 边 


是 数据 中 心 视 


见 图 区 ， 右 边 是 详细 功能 


a 用 户 资源 节点 (SL) 
暂 吕 和 一 一 
名 入 ID 在线 | 支持 服务 基地 过 CPU 用 盏 内 存 使 用 军 运行 时 间 
in gph 内 存 让 由 
pve ov 192.168.10.111 0% 和 10x 1 天 190908 
昌 角色 
和 身份 验证 
et % 10% 11% 
0 1 gy 0 
用 防火 垣 | 
9 支持 of 8 CPU(s) 804.41 MiB of 7.74 GIB 101.53 GiB of 906 26 GiB 
2 ”资源 池 状 态 
,Shell pve (运行 时 间 : 1 天 19:10:43) 
2 lS) CPU 用 到 Qom% de cpu) ge 光 
en 二 均 册 葵 000000000 
三 网 络 
@ DONS 内 在 使 用 王 10.37% (821.82 MiB of774 GiB) 。 KSM 部 08 
© 时 加 硬 台 空 同 root) 14.95% (14 05 GiB of 93 9 GiB) 。 SWAP 使 用 太 000% (06 of 7.00 GiB) 
0 
国 Syslog 和 20180706 20180706 2018.07.06 2018.07.06 。 201807.06 2018.07.05 2018.07.06 
o Cpuls) Bx Intel(R) Core(TM) 7-4790 CPU @ 3.60GHz (1 Socket) 133200 1340:00 135000 140000 141000 14:20:00 143000 
Kemel Version Lnux 4 13.13-2.pve #1 SMP PVE 4 13.13.32 (Thu. 21 Dec 2017 09.02.14 +0100) 
由 芒 火 二 PVE Manager Version pve-manager5 1-41/0b958203 9 CPU 利用 下 @103EiE 
已 Dsks 
Ceph 骤 务 器 负 筑 [S23 ® 
局 Replication 04 
三 任务 记录 03 
人 MB 6G 


ae 2018-07-06 2018-07-06 2018-07-06 2018-07.05 2018-07.06 2018-07-06 2018-07-06 2018-07-06 2018-07-06 
33200 13:3900 134600 135300 14:00.00 1407:00 141400 142100 142600 1435:00 


人 @@ 干 均 久 荷 


0 内 存 使 用 事 . 80 
20180706 20180706 20) GMTe0000 中 国标 部 司 可 5。 201807.05 oo 21 
133200 “13:4000 “仿生 各 的 2 生生 1 必 小 143000 “14400 


9 总 是 。 @ 内 存 使 用 事 


3 资源 分 配 状态 


1. 3 创建 虚拟 服务 器 

右上 角 是 是 “注销 ”“ 创 建 虚 拟 机 ”“ 创 建 CT”( 如 
图 2) 。“ 创 建 虚拟 机 ”就 是 用 来 创建 可 以 部 署 业务 的 虚 
拟 服务 器 。 点 击 “ 创 建 虚拟 机 ”， 按 照 弹 出 的 提示 ， 填 
写 虚 拟 服务 器 名 、CPU 数量 、 内 存 大 小 、 硬 盘 大 小 、 启 
动 盘 镜像 、 网 络 配置 等 ， 根 据 需求 配置 好 自己 的 虚拟 服 
务 器 。 最 后 点 击 “ 确 定 ” 就 完成 了 一 个 虚拟 服务 器 的 配置 。 


这 里 要 说 明 的 是 启动 光盘 镜像 文件 。 点击 左 侧 栏 的 “local 
(pve) ”， 在 右边 点 击 “ 内 容 ” 就 可 以 看 到 “上 传 ” 按 
钮 ， 这 个 时 候 就 可 以 上 传 下 载 好 的 系统 镜像 ， 镜 像 可 以 
是 Linux、Windows 或 者 其 他 系统 镜像 。 上 传 完成 好 后 ， 
在 创建 虚拟 机 的 时 候 ， 在 启动 盘 镜 像 选 项 里 面 可 以 看 到 
镜像 文件 的 列表 ， 选 择 即 可 。 

创建 完成 虚拟 服务 器 后 ， 在 左边 的 侧 边栏 中 就 可 以 
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看 到 创建 好 的 虚拟 服务 器 列表 ( 如 图 4) 。 点 击 “ 数 据 中 右键 点 击 101， 点 击 “ 编 辑 ” 菜 单 还 可 以 对 该 服务 器 进行 
心 ” 可 以 看 到 这 个 虚拟 资源 池 的 工作 状态 ， 如 健康 状况 、 配置 的 更 改 ， 如 更 改名 车 、 做 快照 、 配 置 网 络 、 任 意 添 
资源 使 用 率 等 等 。 点 击 “pave” 可 以 查看 到 平台 上 创建 “加 虚拟 服务 器 的 存储 容量 等 ， 如 图 4 所 示 。 如 果 右 键 点 
的 虚拟 服务 器 列表 ， 如 101、102 等 ， 这 就 是 系统 上 正在 。 击 控 制 台 ,就 可 以 进入 虚拟 机 的 系统 界面 ， 可 以 在 虚拟 
运行 的 虚拟 服务 器 。 点 击 101 就 可 以 查看 该 服务 器 的 健 ”上 部 署 需 要 运行 的 业务 。 
康 状 态 , CPU 、 内 存 、 网 络 、 磁 盘 的 使 用 情况 和 负载 情况 。 
美 PROXMOX vnua Environment 5 1.41 2 
服务 闭 视 图 Virtual Machine 104 (dizz) on node pye' 
坚 数据 中 心 一 一 一 
苇 pe 忆 概要 蝙 名 Reve 
100 (deepin) )- 控制 台 名 称 dizz 
101 (Windows2003) 加 硬件 开机 定语 动 否 
102 (windows7) 本 
Gy 103 (http) Sn 二 ee 
104 (izz) 握 任务 记录 OS 类 型 Linux 4.X/3.X/2.6 Kemel 
Cy. 106 (scsi) 公关 各 器 Boot Order Disk scsi0, CD-ROM, Network 
[Cs 105 (spiud) 各 从 使 用 平板 指针 是 
人 [local (pve) Hotplug 三 熏 , 网 阁 , USB 
全 [localdvm (pve) 3 Repication ACPI 支持 是 
中 快照 SCSI Controller VinlO SCSI 
器 防火 培 BIOS 默认 (SeaBIOS) 
和 KVM 醒 件 过 拟 化 = 
启动 时 亦 结 CPU 否 
使 用 本 地 时 间 为 RTC 否 
RTC 天 始 日 期 now 
SMBIOS settings (type1) uuid=78f6c65f.6e31-4766-9c92.f016303c70ff 
Qemu Agent 否 
Protection 天 


4 ”虚拟 服务 器 状态 


2. 服务 搭建 

这 里 分 别 搭建 一 个 论坛 和 一 个 共享 的 软件 
下 载 服务 。 论 坛 采 用 主流 的 LAMP 架 构 ， 即 就 是 
Linux+nginx+mysql+php。 再 加 上 一 个 开源 的 论坛 软件 

(dizz ) 来 搭建 成 一 个 主流 的 论坛 。 

进入 proxmox 图 像 化 界面 后 ， 先 下 载 好 一 个 Linux 系 
统 镜像 ( centos7 ) ， 上 传 至 虚拟 化 平台 。 然 后 , 创建 一 个 
虚拟 服务 器 ， 镜 像 选择 centos7.1SO 文件 ， 内 存 3G， 硬 盘 
配置 为 50G， 网 络 配置 为 桥接 ， 完 成 后 保存 。 

然后 点 击 启动 ,开始 安装 Linux 系 统 。 安 装 好 
centos7 后 ， 进 入 该 虚拟 服务 器 的 控制 台 ， 在 centos7 
上 使 用 源码 包 安 装 nginx,mysql,php 等 软件 ， 这 里 使 用 
的 nginx-1.6、mysql-5.6、php-5.5 版 本 。 配置 nginx 的 
servername 为 192.168.10.100， 默 认 数 据 目录 为 /var/www/ 


html; 配置 PHP 的 相应 模块 ;完成 后 对 数据 库 进行 初始 
化 ， 创 建 一 个 用 于 存放 论坛 数据 的 数据 库 test。 最 后 ， 将 
论坛 软件 上 传 至 nginx 服务 的 /var/www/html 目录 。 开 启 
selinux 人 允许， 重启 虚拟 服务 器 。 这 个 时 候 就 完成 了 所 有 
服务 的 配置 ， 虚 拟 服务 器 就 可 以 对 外 提供 服务 啦 。 当 然 
要 支持 动态 网 页 还 需要 对 PHP 添加 很 多 模块 ， 如 字体 、 
图 片 、SSL 等 。 在 这 里 就 不 在 详细 说 明了 ， 具体 可 以 参考 
网 络 上 的 配置 文档 。 

完成 上 面 的 操作 后 ， 在 浏览 器 中 输入 http:// 
192.168.10.100 回 车 ， 就 可 以 看 到 论坛 的 安装 向 导 ， 依 次 
填写 数据 库 服务 器 、 数 据 库 名 、 数 据 库 密 码 等 等 。 这 里 
的 数据 库 服 务 器 就 是 本 机 ， 因 为 数据 库 ( mysql ) 是 安装 
在 该 虚拟 服务 器 上 的 。 数 据 库 名 和 密码 是 在 虚拟 服务 器 
上 安装 完 数据 库 软 件 后 ， 创 建 的 用 于 论坛 运行 的 数据 容 
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器 ( test ) ， 密 码 和 名 字 都 是 在 创建 该 容器 时 创建 的 ， 填 
入 即 可 。 下 半 部 分 是 论坛 管理 员 的 账户 名 和 密码 可 以 随 
意 设 置 , 因为 是 测试 环境 。 点击 下 一 步 , 论坛 开始 初始 化 ， 
完成 后 就 论坛 就 可 以 使 用 啦 。 

在 局 域 中 的 任何 一 台电 脑 的 浏览 器 中 输入 http//: 
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192.168.10.100 就 可 以 访问 论坛 。 可 以 在 论坛 上 注册 账户 、 
发 文章 和 写 评论 等 。 这 里 因为 我 们 没有 申请 合法 域名 ， 
所 以 仅仅 是 在 内 部 局 域 网 中 可 以 访问 到 我 们 的 论坛 ， 论 
坛 首 页 如 图 5 所 示 。 


及 页 生地 
社区 动力 有 AS aia REN 
DISCUZ! 了 强 ] ams 
[TE SD: Wy KH dra 
论 全 
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Desz 
i 和 


有 名 个 员 - 1 人 在 二 -0 会 类 介 隐身 )》 1 位 入 帮 - 要 高 记录 是 4 于 29183 信 


xn WE 495 WEAR neh 四 


5 论坛 首页 


日 rea 日 i 日 日 站 
力荐 避 商 条 襄 从 肝 身 会员 让 民 

可 让 方 小 长 
ge 全 人 从 条 Oo 二 名 丘 放 由 下 珊 忆 入 六 站 
Qnare CP fe 志江 机 

Deoua ， 

vrs 

结语 


从 上 面 的 安装 、 配 置 和 服务 搭建 的 过 程 ， 对 该 平台 
有 了 一 定 的 了 解 。 平 台 把 一 个 物理 资源 虚拟 化 成 一 个 大 的 
资源 池 , 然 后 根据 需要 把 资源 池 分 割 成 多 个 资源 进行 利用 。 
该 虚拟 化 平台 是 一 个 典型 “大 分 小 ”的 虚拟 化 技术 。 可 以 
把 一 个 物理 服务 器 虚拟 化 成 n 个 虚拟 服务 器 ， 从 而 使 用 这 
些 虚 拟 服务 器 来 搭建 更 多 的 服务 。 这 样 做 的 优势 在 于 提高 
了 物理 资源 的 利用 率 ， 相 对 于 传统 的 一 个 物理 服务 器 只 能 
部 署 一 个 或 两 个 服务 业务 来 说 ， 用 该 技术 可 以 部 署 更 多 的 
业务 。 传 统 的 部 署 方法 ， 资 源 的 利用 率 10% 不 到 ,使 用 
该 技术 可 以 有 效 的 提高 和 挖掘 物理 资源 的 利用 率 。 

男 外 ， 从 服务 的 管理 角度 来 说 ，proxmox 使 得 服务 的 
管理 非常 便利 ,实现 了 图 像 化 的 运 维 。 可 以 方便 的 创建 
虚拟 服务 器 、 对 虚拟 服务 器 进行 备份 、 做 快照 、 快 速 恢复 ， 
方便 的 对 资源 大 小 进行 调整 。 还 可 以 对 服务 运行 状态 、 
资源 的 使 用 状况 等 进行 图 像 化 的 监视 , 一目了然。 

该 平台 还 提供 了 资源 池 的 扩充 能 力 。 如 一 个 资源 池 
( proxmox 管理 平台 称 为 个 数据 中 心 ) 资源 不 够 ， 可 以 在 
创建 另 一 个 资源 池 ， 然 后 将 这 两 个 资源 池 做 成 集群 ， 在 可 
以 proxmox 管理 平台 上 进行 统一 的 管理 和 虚拟 资源 分 配 。 

最 后 ， 该 平台 适用 于 小 规模 云 服务 的 部 署 ， 在 创建 


( proxmox4 版 本 ) proxmox 虚拟 资源 集群 时 理论 上 不 超过 
50 台 物 理 节点 ， 和 openstack 虚拟 化 平台 相 比 ，openstack 
支持 更 大 规模 物理 节点 的 虚拟 化 。 从 虚拟 化 的 原理 上 来 
说 ，promox 是 将 一 个 物理 服务 器 虚拟 化 为 一 个 资源 池 ， 
然后 根据 需要 分 配 虚拟 资源 。 如 果 需 要 扩大 虚拟 资源 
池 就 需要 把 每 个 做 了 虚拟 化 的 物理 服务 器 做 成 集群 。 而 
Openstack 是 将 很 多 物理 服务 器 虚拟 化 为 一 个 大 的 资源 池 ， 
然后 根据 业务 需要 进行 资源 分 配 , 是 一 个 典型 “小 聚 大 ” 
的 模式 。 

Proxmox 类 似 于 运行 在 Windows 上 的 商业 软件 
VMware， 或 基于 Linux 底层 的 华 三 开发 的 虚拟 化 平台 ， 
还 有 深信 服 开发 的 云 桌面 底层 虚拟 化 等 都 是 这 类 虚拟 。 
但 是 不 同 的 是 proxmox 是 开源 免费 的 。 贺 


[1https://www.proxmox.com/en/proxmox 官方 资料 . 
[中 刘 北 .《Linux 就 该 这 么 学 》. 


[3] https://www.openstack.org/OpenStack 官方 资料 . 
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